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തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ 


നമ്പർ 


PART III 


Stores Purchase 


Medical Education Department 


TENDER NOTICE 


No . A2 - 599 / 11/RIO . 


25th October 2011. 


Last date of receipt of tender is at 11 a . m . on 
20 -12 -2011. Late tenders will not be accepted . The 
tender will be opened at 11. 30 a. m . on 20 -12- 2011 in the 
presence of the tenderers or their authorized 
representatives who may present at that time. 


Sealed tenders are invited for the supply of the 
following item to the Regional Institute of Ophthalmology , 
Government Ophthalmic Hospital, Thiruvananthapuram . 


Tender No. — A2-599/ 11/RIO . 


Name of Equipment Direct Opthalmoscope 
(15 Nos. X · 15, 000 per unit ) 


Cost of Tender forms : 


Original — ` 450 + VAT. 


Intending tenderers may on application to the 
Director, Regional Institute of Ophthalmology, Red Cross 
Road , Thiruvananthapuram -695 037, obtain the requisite 
tender form on which tenders should be 
submitted . Application for the tender form should be 
accompanied by a cash remittance of rupees noted above 
which is price fixed for a form and which is not 
refundable under any circumstances . The tender forms 
are not transferable . Sale of tender forms will be closed 3 
p.m . on 19 -12- 2011. Cheque , postage stamp etc. will not 
be accepted towards the cost of tender forms, nor will 
the forms be sent per V . V. P. Duplicate tender forms, if 
required , will be issued at rupees noted above . 


Duplicate - ` 250 + VAT. 


The tender should be superscribed “ due at 11 a.m . 
on 20 - 12 - 2011” and addressed to the Director, Regional 
Institute of Ophthalmology, Government Opthalmic 
Hospital, Red Cross Road , Thiruvananthapuram -695 037 . 


ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Detailed specifications and special conditions will be 
available with the tender form . 


Regional Institute of Ophthalmology, 
Govt. Ophthalmic Hospital, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Director. 


Further details if any required will have from 
the office of the undersigned in office hours on all 
working days. 

The undersigned reserves the right to split the order 
among two or more tenders if found necessary and also 
to reject any of or all the tenders without assigning any 
reason . 


തിരു വ നന്ത പുരം റീജിയ ണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് 
ഓഫ്താൽമോളജി ( ഗവൺമെന്റ് കണ്ണാശുപ്രതി) ആവശ്യത്തി 
ലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന ഉപകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിലേക്ക് 
മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . 


ദർഘാസ് നമ്പരും ഇനവും -- എ 2- 599 /11/ ആർ. ഐ . ഒ., 
ഡയറക്ട് ഒഫ്താൽമോസ്കോപ്പ് - 15 എണ്ണം. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


അസ്സൽ - - 450 + വാറ്റ്. 


പകർപ്പ് - * 250 + വാറ്റ്. 


ടെണ്ടർ കവറിന്റെ പുറത്ത് കോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഉപകരണ 
ത്തിന്റെ നേരെ രേഖപ്പെടുത്തി യി രിക്കുന്ന ടെണ്ടർ നമ്പർ 
എഴുതണം. ടെണ്ടർ, ഡയറക്ടർ, റീജിയണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 
ഓഫ് ഓഫ്താൽമോളജി, ( ഗവൺമെന്റ് കണ്ണാശുപ്രതി) റെഡ് 

കാസ് റോഡ്, തിരു വ ന ന്ത പുരം എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയ യ ക ണം . ടെണ്ടർ ലഭി ക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 
20 - 12 - 2011 - ന് രാവിലെ 11 മണി വരെ ആണ്. താമസിച്ചു - 
കിട്ടുന്ന ടെണ്ട റു കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ടെ ണ്ട റു കൾ 
20 - 12 - 2011- ന് രാവിലെ 11- 30 - ന് ടെണ്ടർ തന്ന വരുടെയോ 
അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
ടെ ണ്ടർ ആവ ശ്യ മു ള്ള വർ ടെണ്ട റിനു വേണ്ടി അപേക്ഷ 
സഹിതം ടെണ്ടറിനു നേരെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വില സഹിതം 
അപേക്ഷിച്ചാൽ ടെണ്ടർ ഫോം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ ടെണ്ടർ 
ഫോമിലുള്ള ടെണ്ടർ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ടെണ്ടർ 

കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതല്ല. ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില ചെക്കുകൾ 
ആയി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ടെണ്ടർ വിൽപന 19 - 12 - 2011 - ന് 
ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിയ്ക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. മേൽ പറഞ്ഞി 
രിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിന്റെ വിശദമായ വിവരങ്ങളും ടെണ്ടറിന്റെ 
പ്രത്യേക നിബന്ധനകളും ടെണ്ടർ ഫോറത്തിനോടൊപ്പം 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


TENDER NOTICE 

| [ No . 34/2011] 
No. C2 /1261/2011 /DCT. 

18th October 2011. 
Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of Dental Chair for Evening Clinic in Dental 
College, Thiruvananthapuram for the year 2011 - 12 . 
Tender should be superscribed as per the tender number 
and addressed to the Principal, Dental College , 
Thiruvananthapuram . More details can be had from this 
College during working hours. 
Cost of tender form : 

Original - 1,688. 

Duplicate - 844. 
Last date and time for sale of tender form 
16-12- 2011, at 2 p. m . 

Last date and time for receipt of tender form 
16-12 -2011 at 3. 30 p. m . 

Opening date and time of tender — 17 - 12 - 2011 at 
2 p . m . 

Approximate cost of Equipments in each tender is 
below - 8 , 00 ,000 . Tender forms will be sent by post on 
payment of an additional amount of - 50 as postage only 
by Money Order. No other mode of payment will be 
accepted . Last date of receipt of Money Order is 
6 - 12 - 2011 at 3 p . m . Tender forms are neither transferable 
nor the cost is refundable under any circumstances. 

തിരു വ ന ന്ത പുരം ഡെന്റൽ കോളേജിലെ സായാഹ്ന 
ക്ലിനിക്കിലേയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഡെന്റൽ ചെയർ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാ സു കൾ നിശ്ചിത നമ്പരോടു കൂടി പിൻ സിപ്പാൾ, 

ഡെന്റൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1,688. 
പകർപ്പ് - 844. 
മതിപ്പുവില - 1 7. 20 ലക്ഷം. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 16 - 12 - 2011, 2 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 16 - 12 - 2011, 3. 30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
17 -12 - 2011, 2 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
അധിക തുക - - 50. 

ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി - 6 - 12 - 2011, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡറായോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 


- കൂടുതൽ വിശദ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർ എല്ലാ 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും ഓഫീസ് സമയത്ത് താഴെ ഒപ്പിട്ടിരി 
ക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കു ന്ന 
താണ്. മാത്രമല്ല ഒരു കാരണവും പറയാതെ ഭാഗികമായോ 
മുഴുവനായോ ടെണ്ടർ റദു ചെയ്യാനുള്ള അധികാരവും താഴെ 


എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

സമയവും- - 21- 12 - 2011, 2.30 മണി. 
കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക മടക്കിക്കി 
ട്ടാൻ സാദ്ധ്യമല്ലാത്തതുമാകുന്നു . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന അപേക്ഷ 

- ദ ർ ഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
കൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് 

21- 12 -2011, 3 മണി. 
ഷ ഡളിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ ഈ 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
Dental College , 

| ( Sd.) 

ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിഓർഡർ 
Thiruvananthapuram . 

Principal. 

- ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 

അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
TENDER NOTICES 

-- മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയ 
- (1 ) 

യ് ക്കാൻ 

ആ വ ശ്യ പ്പെട്ടു കൊ ണ്ടു ള്ളതും മേൽ വി 

ലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത തുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാ 
| [ No. 38/2011] 

ണ്. മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊ 
No . C2 -5204/2011 / MCT. 5th November 2011. ണ്ടുള്ള 

അപേക്ഷ കൾ 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms 

ഈ ഓഫീസിൽ 10 - 12 - 2011, മൂന്ന് മണിക്കു മുൻ പ് 
are invited for the supply of Human Boneset 

കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
(Disarticulated Original set) - 1 No . required for PIPMS 

നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
Medical College , Thiruvananthapuram . Tender should be 

പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
superscribed Tender number and addressed to the 

താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , 

സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവ്യത്തി 
Pin -695 011. Details can be had from this office on 

ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
working hours till 3.30 p . m . 

( 2 ) 
Cost of tender (+ S. T.): 
Original - 416 . 

[ No. 103/2011 ] 
Duplicate - 208. 

No. C5/ 21727/ 2011/ MCT. 

| 31st October 2011. 
Last date and time for sale of tender form — 

Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
20 -12 - 2011, 3 p . m . 

are invited for the supply of the following items 
Last date and time of receipt of tender - 21 -12 - 2011, 

required for Store Superintendent, Medical College 
2 .30 p . m . 

Hospital , Thiruvananthapuram . Tender should be 

superscribed tender number and addressed to the 
Opening date and time of tender — 21- 12 - 2011 , 

Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , 
3 p . m . 

Pin -695 011 . Details can be had from this office on 
Tender form will be sent through post if required - working hours till 3 .30 p . m . 
provided due amount with sufficient postage charges 

- Cost of tender form (inclusive ST ): 
( 50) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram, 

Original — ^ 1,040 
Kerala State, Pin - 695 011. Money Order should reach this 

Duplicate — ^ 520 . 
office on or before 10 - 12 - 2011 . No other forms of 

Last date and time for sale of tender form 
remittance will be accepted . 

12 -12- 2011 , 2 .30 p . m . 
തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേയ്ക്കായി Last date and time for receipt of tender form 
ആവശ്യമായ ഹ്യൂമൻ ബോൺസൈറ്റ് ( ഡിസാർട്ടിക്കുലേറ്റഡ് - 13- 12 - 2011 at 2 .30 p . m . 
ഒറിജിനൽ സെറ്റ്) ഒരെണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മൽസര 
സ്വഭാവമുള്ള മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

Opening date and time of tender - 13 - 12 - 2011 at 
ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ്നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുമ്പ് 

- 3 p . m . 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 Tender forms will be sent through post if required 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

provided due amount with sufficient postage charges 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 

Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
അസ്സൽ - 416 . 

State , Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
ശരിപ്പകർപ്പ് - - 208. 

on or before 20 - 11 - 2011. No other forms of remittance 

will be accepted . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 20 - 12 - 2011, 3 മണി. 

തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപണ്ട് 
ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

ആഫീസിലെ സ്റ്റോർ വിഭാഗം സൂപ്രണ്ടിന് ആവശ്യമായ താഴെ 
പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 


ഫോറത്തിൽമുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുൻപ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1, 040 

പകർപ്പ്- 520. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 12 - 12 - 2011, 2 .30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 13 - 12 - 2011, 2. 30 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
13 - 12 - 2011, 3 മണി. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർആയോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്കുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യ 

പ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ വഴി 

ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 20 - 11 - 2011 - ന് 3 മണിക്ക് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച 
തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

LIST OF ITEMS 


Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9. Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 
circumstance . 
For Medicines, Surgicals and Materials , samples 
should be submitted along with the tender . 
Tenders without samples will not be considered 
for selection . 
Tenders should bear the signature and full postal 
address of the tenderers whereever necessary . 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders . 
| 15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm 

to the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representatives 

who may present at the time. 
| 18 . More details can be had from this office on 

working hours. 


- Sl. 
| No. 


Name of Equipment 

with Quantity 


1 Complex formulations of stabilized H202 11 % W / V 

with 0 .01 % W / V silver nitrate solution 

(1 Litre bottle) — 600 litre . 
2 Liquified phenol (500 ml) — 1000 bottle . 

CONDITIONS 
1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 
The rate should be inclusive of all taxes, other 
wise tender will be rejected without any notice 
and for free delivery at the department concerned . 

Advance payments conditions will not be 
| considered. 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 
| pamphlet ( wherever necessary ) neatly typed. 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in - 100 Kerala - non judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 


[ No. 106/2011] 
No. C2/ 21578/2011/ MCT. 

29th October 2011 . 
Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of the Medicine required for 
the RIO , Medical College , Thiruvananthapuram 
(OPH ). Tender should be superscribed tender number 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p . m . 


3 . 


Cost of tender form (inclusive ST) : 

Original — ^ 1, 040 

Duplicate = 520. 
Last date and time for sale of tender form 
- 12 -12 -2011 , 2 .30 p . m . 

Last date and time for receipt of tender form 
13 - 12 - 2011 at 2 .30 p . m . 


(1 ) 


( 2 ) 


(3) 


Opening date and time of tender — 13-12 -2011 at 3 p. m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011 . Money Order should reach this Office 
on or before 1 - 12 - 2011 . No other forms of remittance 
will be accepted . 


7 Silicon oil 1000 mm -/s ( cst) Sterile 10ml 
- 8 Perfluoro Propane Gas C3F8 
| 9 Silicon Band 3 mm 
10 Hydroxy Propyl methyl Cellulose 

- Solution in bottles (5ml ) 
11 Inj. Midazolan IV 10 ml vial 
12 Inj. Rocuronium 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ആർ. ഐ . ഒ. 
(കണ്ണാശുപ്രതി) - യിലേക്ക് ആവശ്യമായ മെഡിസിൻ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മത്സരസ്വഭാവമുള്ളമുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ- 1, 040. 

പകർപ്പ്- 520. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 12 - 12 - 2011, 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 13 - 12 - 2011, 2 .30 മണി. 


13 Inj. Atra Curium 10ml/ml 2.5ml amp. 
- 14 Diclofenac Suppository 

15 Paracetamol Suppository 
| 16 Inj. Xylocard 0.2 % 
| 17 Sodium Hypochlorite Solution 

(Bleaching solution 5 % w /v 1000ml. 


500 


, 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 13 - 12 - 2011, 
3 മണി. 


- ( 4) 

[ No . 114/2011 ] 
| No. C7/20508/2011/ MCT. 

3rd November 2011 . 
Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of OP tickets -5 Lakhs required for the Medical College 
Hospital, Thiruvananthapuram under the Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed as 
tender number and addressed to the Principal, Medical 
College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be 
had from this office on working hours till 3 . 30 p . m . 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( ° 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർആയോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്കുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 

കൊ ണ്ടു ള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്ത മ ല്ലാ ത്ത തു മായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 1- 12 - 2011 - ന് 3 മണിക്ക്മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച 
തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Cost of tender form (inclusive ST): 

Original - 1,040. 

- Duplicate - 520 . 
Last date and time for sale of tender form 
15 -12 -2011 , 2.30 p. m . 

Last date and time for receipt of tender form 
16-12 -2011 at 3 p . m . 
| Opening date and time of tender - 16-12- 2011 at 3.30 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( ° 50) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram, Kerala 
State , Pin -695 011 . Money Order should reach this Office 
on or before 1- 12 - 2011 . No other forms of remittance 
will be accepted . 


FICATIONS 


SI . 
No. 


Name of Item 


Quantity 
Required 


( 2 ) 


- 500 


- (1 ) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 


T. Acetazolamide 250mg 

30000 Nos. 
T. Pantoprazole 20mg. 
Inj . Ketrolac tromethamene 15mg./ ml . 500 ,, 
Inj. Lignocaine 1 % 1 ml/amp (preservator free) 100 
Inj. Tripan blue 1 ml vial 

1600 ,, 
Inj. Hyraluronidase 1500 iu . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്കാവശ്യമായ 
ഒ. പി . ടിക്കറ്റ് 5 ലക്ഷം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണി ക്കു ന്നു . 
ദർ ഘാ സു കൾ ദർ ഘാ സ് നമ്പർ രോ ടു കൂടി നിശ്ചിത 
തീയ തിക്കു മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം-695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. 


900 


, 


10 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - - 1,040. 

പകർപ്പ് - 520. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 15 - 12- 2011 , 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 16 - 12 - 2011, 3 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 16- 12- 2011, 
3. 30 മണി. 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർആയോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യ 

പ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓ ഫീ സിൽ 1 - 12 - 2 011 - ന് മുൻ പ് കിട്ടി യി രി ക്ക ണം . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച 
തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Tenders submitted with insufficient Earnest 
Money Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 
circumstance . 
For Medicines, Surgicals and Materials, samples 
should be submitted along with the tender. 
Tenders without samples will not be considered 
for selection . 
Tenders should bear the signature and full postal 
address of the tenderers where ever necessary. 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 
information to the tenders . 
Specifications of the items are given in the list. 
Negotiation will be made only with the firm 
offering lowest price whose specification confirm 
to . the requirements in the tender notification . 
Tender will be opened in the presence of each of 
the tenderers or his authorized representatives 
who may present at the time. 
More details can be had from this office on 
working hours. 


| 15. 


16 . 


17. 


SCHEDULE 


- ( 5) 
No. C3/20280 /2011/ MCT. 

3rd November 2011 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of the following items required 
- for the Cardiology Department, Medical College , 

Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed 
tender number and addressed to the Principal, Medical 
College, Thiruvananthapuram, Pin - 695 011 . Details can be 
had from this office on working hours till 3. 30 p . m . 

Tender No. -- 116/ 2011 . 


1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 
The rate should be inclusive of all taxes, other 
wise tender will be rejected without any notice 

and for free delivery at the department concerned . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered. 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 
| pamphlet ( where ever necessary ) neatly typed. 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in - 100 Kerala non judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 
Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for, can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 

attested copies of relevant certificate along with 
| their tenders . 
9 . Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 


Name of Equipment with Quantity — ECG Machine 
| ( Single Channel Automatic System) - 6 Nos. 
Cost of tender form (Inclusive Sales Tax ) : 

Original - 416 . 

Duplicate — · 208. 
Last date and time for sale of tender form 
| 12-12 -2011 3 p. m . - 

Last date and time for receipt of tender form 
13 -12 -2011 at 2 .30 p . m . 

Opening date and time — 13 - 12 - 2011 at 3 p . m . 


Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this Office 
on or before 20 - 12 -2011. No other forms of remittance 
will be accepted. 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കാർഡിയോളജി 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയ തി ക്കു മു ൻ പ് പിൻ സി പ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


Last date and time for sale of tender form 
12 -12 -2011, 3 p. m . 

| Last date and time of receipt of tender - 13 -12 - 2011 , 
2 .30 p . m . 

- Opening date and time of tender - 13 - 12 - 2011 , 
3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , 
Kerala State, Pin -695 011. Money Order should reach this 
office on or before 3 - 12 - 2011 at 3 p . m . No other forms of 
remittance will be accepted . 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 116 /2011 . 

സാധനത്തിന്റെ പേര് ഇ . സി . ജി . മെഷീൻ ( സിംഗിൾ 
ചാനൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്) -6 എണ്ണം. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം); 


അസ്സൽ - - 416 . 

ശരിപ്പകർപ്പ്--- - 208. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 12 - 12 - 2011, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 13 - 12 - 2011, 2. 30 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
13 - 12 - 2011, 3 മണി. 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ആനിമൽ 
ഹൗസ് ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റിലേക്ക് ആ വശ്യ മായ ജന്തു ക്കളും 
അവയ്ക്കുള്ളതീറ്റയും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച് 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കു ന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാ സ് 
നമ്പരോടു കൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം-695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം) : 

അസ്സൽ - - 416. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 208 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 12 - 12 - 2011, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
- സമയവും 13 - 12 - 2011, 2.30 മണി. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( ° 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡറായോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണി 
ഓർഡറുകൾ നിരസിക്കു ന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി 
ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 2 - 12 -2011 - നു 3 മണിക്ക് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച് 
തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


- ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
13 - 12 - 2011, 3 മണി. 


( 6) 


- ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയയക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്രതങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 3 - 12 - 2011- നു മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു . 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No. 117 /2011] 
No . C8- 19902/2011/MCT. 

3rd November 2011. 
Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of Animals and Animal feed 
required for the Animal House of Medical College, 

Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed , 
tender number and addressed to the Principal, Medical 
College , Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be 
had from this office on working hours till 3 .30 p . m . 
Cost of tender form (inclusive of Sales Tax): 

Original - 416, 
Duplicate — · 208 . 


LIST OF ITEMS 


Sl. No. 


Name of Items 


Quantity 
required 


Rabbit 


75 Nos . 


50 


, 


Guinea Pig 
Bengal Gram 
Carrot 
Paddy Husk 
Synthetic feed (Rat/Rabbit ) 
(Each packet 25 kg.) 


14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders . 
15. Specifications of the items are given in the list . 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm 

to . the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or his authorized representative who 

may present at the time. 
18. More details can be had from this office on 

working hours . 


100 Kg. 
100 , 


3000 


75 Packets 


SCHEDULE 


[No. 121/2011] 


No. C7- 16000/2011/MCT. 


14th November 2011. 


Sealed competitive tenders in the prescribed 
form are invited for the supply of the following items 
required for the Various Departments of Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed , 
tender number and addressed to the Principal, Medical 
College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be 
had from this office on working hours till 3 .30 p . m . 


3 . 


Sl. 


Details of Item 


Quantity 


No. 


Litre 


Cleaning Lotion 
Chloroxylaynol Solution 


14000 
3700 


Cost of tender form (Inclusive Sales Tax ): 

Original — · 1,040 . 
Duplicate — 520 . 


1. The period for which the rates to be in firm 

One year . 
The rates should be inclusive of all taxes , 
otherwise tender will be rejected without any 
notice and for free delivery at the department 
concerned . 
Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (where ever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in ` 100 Kerala - non judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 
Earnest Money Deposits ( one Percentage ) of 
the total cost of the articles quoted for, can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9 . Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 
12. For Medicines , Surgicals and Materials , samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers where ever necessary . 


8. 


Last date and time for sale of tender form 
1016 - 12- 2011, 2.30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
17 - 12 -2011 , 2. 30 p . m . 

Date and time of opening of tender — 17 - 12 -2011 , 
3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 7 - 12 -2011 . No other forms of remittance will 
be accepted . 


തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു കളി ലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 


മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


കമ സാധനങ്ങളുടെ പേര് 

അളവ് 
നമ്പർ 

- വിവരം 
ക്ലീനിംഗ് ലോഷൻ 

14000 ലിറ്റർ 
ക്ലോറോക്സൈലിനോൾ 3700 ,, 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം) : 

ഒറിജിനൽ - - 1,040 . 
- ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 520. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 16- 12 - 2011, 2.30 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 17 -12 - 2011 , 2.30 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
17 - 12 - 2011, 3 മണി. 


7. Earnest Money Deposits (one Percentage ) of 

the total cost of the articles quoted for, can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9. Tenders Unsealed, Unsigned or submitted without 

supercription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 
should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 
Tenders should bear the signature and full Postal 
address of the tenderers where ever necessary. 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders . 
- 15. Specifications of the items are given in the list. 
| 16. Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm 

to the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representative who 

may present at the time. 
- 18. More details can be had from this office on 

working hours. 


13. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിഓർഡർ ആയോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെ 
ങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 

കൊ ണ്ടു ള്ളതും മേൽ വി ലാ സം വ്യക്ത മല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 7 - 12 - 2011, 3 മണിക്ക് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച 
തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


1. 


SCHEDULE 
The period for which the rates to be in firm 
One year. 
The rates should be inclusive of all taxes , 
otherwise tender will be rejected without any 
notice and for free delivery at the department 
concerned . 
Advance payments conditions will not be 
considered. 


- (8) 

| [ No. 129/2011 ] 
- No. C2/23084/2011 / MCT. 19th November 2011 . 

Sealed competitive tenders are invited in the 
prescribed form for the supply of Adult Diaper Medium 
required of House Keeping Department of Medical 
College , Thiruvananthapuram . Tenders should be 
subscribed tender numbers and addressed to the Principal , 
Medical College , Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details 
can be had from this office on working hours till 3 .30 p . m . 
- Sl. 

Name of 
No. Equipment 


3 . 


Qty. 


250 


4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 
| pamphlet ( where ever necessary ) neatly typed. 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in - 100 Kerala- non judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 


| 1 

2 


Adult Diaper - Medium 
Adult Diaper-Large 


250 


6. 


Cost of tender form ( inclusive Sales Tax ) : 

Original — * 416 . 
Duplicate - 208. 


[ No . 130/ 2011] 


Last date and time for sale of tender form 
12 -12-2011 , 3 p . m . 

Last date and time for receipt of tender form 
13 - 12 - 2011 , 2 , 30 p . m . 

- Date and time for opening of tender - 13 -12 -2011, 
3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal , Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office on 
or before 30 -11- 2011 . No other forms of remittance 
will be accepted. 


| No . C2/23018/2011/ MCT. 

19th November 2011. 
Sealed competitive tenders in the form prescribed are 
invited for the supply of Anaesthetic Agents required for 
the Regional Institute of Ophthalmology, Medical College, 
Thiruvananthapuram . Tenders should be superscribed , 
tender numbers and addressed to the Principal, Medical 
College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be 
had from this office on working hours till 3.30 p . m . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഹൗസ്കീപ്പിങ്ങ് 
വകുപ്പിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ 
താൽപര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . വിശദ വിവരങ്ങൾ ഇനി 
പറയും പ്രകാരമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം 3.30 മണി വരെ ലഭ്യമാണ്. 
ക്രമ സാധനങ്ങളുടെ പേര് 

എണ്ണം 
നമ്പർ 

വിവരം 


Cost of tender form ( inclusive Sales Tax ) : 
- Original - 416 . 

Duplicate — · 208. 

Last date and time for sale of tender form 
- 15- 12 - 2011 , 3 p . m . 

Last date and time for receipt of tender form 
| 16 -12 - 2011 , 2 , 30 p . m . 

Date and time for opening of tender — 16 - 12 -2011 , 
3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( ° 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State, Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 1 - 12-2011 . 


250 


1 അഡൽറ്റ് ഡയപ്പർ - ഇടത്തരം 

250 
2 അഡൽറ്റ് ഡയപ്പർ- വലുത് 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ- - 416. 

പകർപ്പ് - 208. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 12 - 12 - 2011, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 13 - 12 - 2011, 2.30 മണി. 


-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച 
റീജിയണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഒഫ്താൽമോളജിയിലേക്ക് 
ആവശ്യമായ അനസ്തെറ്റിക്ക് ഏജന്റ് സ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 
ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു 
മു ൻ പ് ( പി ൻ സി പ്പാ ൾ , മ ഡി ക്ക ൽ ക ാ ള ജ് , 
തിരുവനന്തപുരം-695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. 


- ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
13 - 12 - 2011, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - - 416. 

പകർപ്പ് - - 208. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 15 - 12 -2011, 3 മണി. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ട തുക ( 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിഓർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷ 
കളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെ 
ട്ടു കൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്ത മ ല്ലാ ത്ത തു മായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 30 - 11 - 2011- ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 16 - 12 - 2011, 2.30 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 16 - 12 - 2011, 3 മണി. 


- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( ° 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണി ഓർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷ 


കളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്രതങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യ 
പ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 1 - 12 - 2011, 3 മണിക്കു മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച് 
തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


LIST OF ITEMS 


| College, Thiruvananthapuram - 695 011 . Details can be had 
from this office on working hours till 3 .30 p . m . 
Cost of tender form (inclusive of Sales Tax ) : 

Original - 416 . 
- Duplicate = 208. 

Last date and time for sale of tender form 
15-12-2011, 3 p. m . 

Last date and time for receipt of tender form 
16-12- 2011, 2, 30 p. m . 

| Date and time for opening of tender - 16 -12 -2011 , 
3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 1 - 12 - 2011 at 3 p . m . No other forms of 
remittance will be accepted . 

- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച 
റീജിയണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് ഒഫ്താൽമോളജിയിലേക്ക് 
ആവശ്യമായ വിവിധ തരം സർജിക്കൽ ഇൻസ്മെന്റ് സ് 
വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിന് മത്സ ര സ്വ ഭാ വമുള്ള മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോ 
ടു കൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മു ൻ പ് പി ൻ സി പ്പാ ൾ , 

മ ഡി ക്ക ൽ കോ ളേ ജ് , തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


- St. 
No. 


Name of 

Item 


Quantity 
required 


- 1 


2 


Nos. 


2 


,, 


2 


, 


No. 
Nos. 


Basis anaesthesia circuit with 
reservoir bag 
Paediatric circuit 
Ambu Resucucitator Adult 
Ambu Resucucitator Paediatric 
Gum elasticbougie 
Magitter forceps 
Foot suction circuit 
Face mask 00 
Face mask 0 
Face mask 1 
Face mask 2 
Face mask 3 
Laryngal mask airway size 1 
Laryngalmask airway size 1.5 
Laryngal mask airway size 2 
Laryngoscope with all blade 
Nasal airway small 
Nasal airway Medium 
Nasal airway Large 
ECG Lead 
Paediatric BP Cuff 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - - 416. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - - 208. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 15 - 12 - 2011, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 16 - 12 -2011, 2.30 മണി. 


2 
25 


set 
Nos. 


- ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 16 - 12 -2011, 3 മണി. 


(10 ) 


| [ No.131/2011] 


- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണി ഓർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷ 
കളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യ 

പ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 1- 12 -2011- ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No. C2/ 23019/2011/ MCT. 

22nd November 2011. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of Surgical Instruments 
required for the Regional Institute of Ophthalmology , 
Thiruvananthapuram . Tenders should be superscribed , 
tender numbers and addressed to the Principal, Medical 


LIST OF ITEMS 


Name of 

Item 
Nos. 


Quantity 
required 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് ഓഫ്താൽമോളജിയിലേയ്ക്ക് ആവശ്യമായ 
വിവിധ ഡിസ്പോസബിൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള 
വരിൽ നിന്നും നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മൽസരസ്വഭാവമുള്ള 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


( 2) 


- (3) 


1 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


ഒറിജിനൽ - 1, 040. 
ശരിപ്പകർപ്പ്- 520. 


Dressing Drum Small 
Dressing Drum Medium 
Dressing Drum Big 
Scissors (ordinary) ( tailoring mode ) 
Stainless Steel Medium Tray with Lid 
Stainless Steel Small Tray with Lid 
Stainless Steel Tray with Lid Big 
Stainless Steel Bowl Medium 
Stainless Steel Bowl Small 
B . P . Apparatus 
Thermometer 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 15 -12- 2011, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 16 - 12 - 2011, 2.30 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
16 - 12 -2011, 3 .30 മണി. 


11 


(11) 
[ No. 134/2011] 


No. C2/ 23033/ 2011/ MCT. 22nd November 2011. 

Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of the Disposable Items required for 
Regional Institute of Ophthalmology Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed , 
tender number and addressed to the Principal , Medical 
College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be 
had from this office on working hours till 3.30 p . m . 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( ° 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡറായോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്.മണിയോർഡറുകൾവഴി 
ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 1- 12 - 2011- ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Cost of tender form (inclusive of Sales Tax ): 


Original - 1,040. . 
Duplicate - - 520. 


Last date and time for sale of tender form 
15 -12- 2011, 3 p. m . 


LIST OF ITEMS 


SL. 
- No . 


Name of 

Item 


Last date and time for receipt of tender form 
16- 12-2011 at 2.30 p. m . 

Opening date and time of tenders — 16 - 12 - 2011 
at 3 p . m . 


Quantity 
Required 

(Nos. ) 


- 1 


Disposable Needle 26 " 


10000 


2 


Sterile Eye drape with drain bag 


5000 


- 3 


MVR Blade (small incision ) 


Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this Office 
on or before 1 - 12 - 2011 . No other forms of remittance 
will be accepted . 


4 


Microscopic bulb (15v X 150 w ) 


5 


Microscopic bulb (12v X 100 w) 


6 


Corneal trephine (disposible ) measurement 7 


40 


7 


Corneal trephine (disposible ) measurement 7.5 


40 


അസ്സൽ- - 416. 
ശരിപ്പകർപ്പ് - - 208. 


8 


Corneal trephine (disposible) measurement 8 


50 


9 


Corneal trephine (disposible) measurement 8 .5 


50 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 19 - 12 - 2011, 2.30 മണി. 


10 


Gloves sterile - 6 .5 


4500 


- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 20 - 12 - 2011, 2 .30 മണി. 


11 


Gloves sterile — 7 


4500 


ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
20 - 12 - 2011, 3 മണി. 


Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd .) 
Principal. 


TENDER EXTENSION NOTICE 

- [ No. 46/2011] 
No. C1-16229/2011/ MCT. 

29th October 2011. 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of the various items required for 
College of Pharmaceutical Sciences, Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed , 
tender number and addressed to the Principal, Medical 
College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be 
had from this office on working hours till 3.30 p . m . 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( ° 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോമണി 
യോർഡറായോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അ - പ 

ക്ഷ 

ക ള - o 
നിരസിക്കു ന്ന താണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 

കൊ ണ്ടു ള്ള തും മേൽ വി ലാ സം വ്യക്ത മ ല്ലാ ത്ത തു മാ യ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി. 

ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 25 - 11- 2011 , 3 മണിക്ക് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ 
ഓഫീസിൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കു 
ന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ 
ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Cost of tender form (inclusive of Sales tax ): 


LIST OF EQUIPMENTS 


Sl. No . 


Name of 
Instrument 


Specifications 


Quantity 


- 1 


Original - 416. 

Duplicate — · 208 . 
Last date and time for sale of tender form 
19 - 12 -2011, 2.30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
20 -12-2011, 2.30 p. m. 

- Opening date and time of tender - 20 -12 - 2011 , 
3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( ° 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal , Medical College , Thiruvananthapuram , 
Kerala State , Pin -695 011 . Money Order should reach this 
office on or before 25 - 11- 2011 at 3 p . m . No other forms of 
remittance will be accepted . 


Youngs Modulus Stainless Steel Wire : 1 
Measuring | 50 cm Long, 0.20 mm 
Instrument diameter Molybdenum Wire : 

50 cm Long , 0 .1 mm 
diameter Upright Column : 
60 cm in height 
Reading Microscope: 

Measuring Range - 3 mm , 
Minimum Graduation 
(0 . 05 mm, 20x) 
CCD Camera - Effective Pixel 
752 ( H ) x582 ( V ) 
Video Monitor-Black and White , 
14 inches, 
Input Impedence -75 12 
Operating Temperature : 
5°C- 40°C 
Ambient Humidity : 10 - 80 % 
Relative Uncertainty of 
measurement: < 5 % 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കോളേജ് ഓഫ് 
ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസിലേക്ക്ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മൽസരസ്വഭാവമുള്ള മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 
ദർ ഘാ സു കൾ ദർ ഘാ സ് നമ്പർ രോ ടു കൂടി നിശ്ചിത 
തീയ തിക്കു മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. 


- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം): 


2 WBC Pipette 


30 


3 RBC Pipette 


4 Models 


14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders. 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification conforms 

to the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representative who 
may present at the time. They should have valid 

authorization letters. 
18. More details can be had from this office on 

working hours. 


Made of fibre . A set of 2 sets 
model s of human organ 
namely Heart, Lung, Brain , 
Eye , Ear, Stomach , Kidney 
Fully SS , Capacity -40L , 2 
cooling capacity -20 , cold 
water outlet- 1, inlet 12 .7 mm 
BSP connection with 
prefilter. 
Power supply -230V , AC . 


5 Water Cooler 


Medical College , 
Thiruvananthapuram . 

TENDER NOTICES 


(Sd .) 
Principal. 


CONDITIONS 


(1) 


No. C1/12229 / 2011/ TDMCA. 


19th October 2011 . 


Sealed tenders are invited for the supply of 
following items to Various Departments in T. D . Medical 
College , Alappuzha. 
Si. Tender No. 

Department 
and Name of items 
1 51/2011 — Linear Accelerator 

Radiotherapy 
with treatment planning system 


No. 


1. The period for which the rates to be in firm 

One year . 
2 . The rate should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , 

otherwise the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in ` 100 Kerala -Non - judicial 
Stamp Paper together with required sum of 
Earnest Money Deposits. 
Earnest Money Deposits ( one Percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of Crossed Demand Drafts drawn in 
favour of the Principal, Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9. Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 
For Medicines, Surgicals and Materials , samples 
should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary . 


2 52 /2011 — Multi Parameter Monitor Medicine 
Cost of tender form : 
Original — 26 ,010 for Sl. No . 1 and · 850 for 

Sl. No. 2 . 
Duplicate — 13 ,005 for Sl. No. 1 and · 425 for 

Sl. No. 2 . 
Last date and time of receipt of tender – 
12 - 12 - 2011 at 11 a . m . 

Date and time of opening of tender — 12 - 12 - 2011, 
2 . 30 p .m . for Sl. No. 1 and 12 - 12 - 2011, 3 p . m . for 
Sl. No. 2 . 

Tender should be addressed to the Principal , T. D . 
Medical College, Alappuzha -688 005. Tender No. & due 
date should be superscribed on each envelope. Late 
tenders will not be accepted . Tender will be opened at the 
time and date noted above in the presence of such 
tenderers or their authorized representatives who may be 
present at that time. Intending tenderers may obtain the 
tender forms from the undersigned on all working days 
from 10 a . m . to 4 p . m . Cheques , drafts , postage stamps 
will not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate tender, if required will be issued on additional 
payments as shown above . Tender form is not transferable 
and the cost is not refundable. Tender forms will be 
supplied to the firms by registered post subject to be a 
cash payment of “ 50 in addition as postage charges . 
Money orders will be accepted only if received within 10 


clear working days prior to due date for submission of 
tenders. Further details can be had from the college office 
during working time. Tender should be accompanied by an 
agreement executed in Kerala Government Stamp Paper 
worth - 100 and EMD 1 % of the total cost of the item 
tendered . Tenders without EMD will be rejected . 

ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ വിഭാഗത്തിലേക്ക് 
ആ വ ശ്യ മായ താഴെ പ്പ റയുന്ന സാധ ന ങ്ങ ൾ വിത ര ണം 
ചെയ്യു ന്ന തി നായി മുദ്രവെച്ച് ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 
കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

വിഭാഗം 
നമ്പർ 

ഇനവിവരവും 
1 51 /2011 - ലീനിയർ ആക്സിലറേറ്റർ റേഡിയോ തെറാപ്പി 

- വിത്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാനിംഗ് സിസ്റ്റം 
2 52 / 2017-മൾട്ടി പാരാമീറ്റർ 

മെഡിസിൻ 
- മോണിട്ടർ 

ഐ . സി . യു . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ കമമ്പർ 1- ന് - 26 ,010, 

ക്രമനമ്പർ 2 - ന് - 850. 
പകർപ്പ് ക്രമനമ്പർ 1- ന് - 13,005, 

- ക്രമനമ്പർ 2 - ന് - 425 . 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 12 -12 - 2011 , 11 മണി. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
കമമ്പർ 1- ന് 12 - 12 - 2011, 2.30 മണി, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 12 - 12 -2011, 
3 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത് കവറിനു പുറത്ത് 
ദർഘാസ് നമ്പർ, ഇന വിവരം എന്നിവ രേഖ പ്പെടുത്തി 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ടി. ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ആലപ്പുഴ- 688 005 - 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാകുന്നു . വൈകിക്കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ 
കൊടുത്ത തീയതിയിലും സമയങ്ങളിലും സമർപ്പിക്കുന്നവരു 
ടെയോ അവർ നിയോഗിക്കുന്ന പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യ 
ത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ ഓഫീസ് സമയത്ത് 
നിർദ്ദിഷ്ട വിലയ്ക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജാഫീസിൽ നിന്നും 
വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ ദർഘാ 
സിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടില്ല . വില തിരികെ ലഭി ക്കു ന്ന തുമ ല്ല . 
ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ 
ദർഘാസിന്റെ വിലയോടൊപ്പം ചാർജ്ജായി - 50 കൂടി മണി 
ഓർഡറായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാന ദിവസത്തിന് 10 പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുമുമ്പ് 
കിട്ടുന്ന മണി ഓർഡറുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 
സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ - 100 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
സമ്മത പത്രവും ക്വാട്ടു ചെയ്യുന്ന ആകെ വില യുടെ ഒരു 
ശതമാനം വരുന്ന തുകയ്ക്ക് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ പേരിൽ എടുത്തി 
ട്ടുള്ള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റോ സ്ഥിരനിക്ഷേപ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ 
നിര ത ദ വ്യ മായി സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ് . സമ്മ ത പ്രതവും 
നിര ത ദ വ്യ വും അടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർ ഘാ സു കൾ 
നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. 


| No. C2/12748/2011/ TDMCA . 28th October 2011 . 

Sealed tenders are invited for the purchase of 
Medical Books for Central Library of T. D . Medical 
College, Alappuzha. 

Tender No. - 53/ 2011. 
Cost of tender form : 

Original - 1,561 . 

Duplicate — ^ 781. 
Last date and time of receipt of tender 
15- 12 -2011 at 1 p . m . 

Date and time of opening of tender - 15 -12 - 2011, 
2.30 p . m . 

-- Tenders should be addressed to the Principal, T. D . 
Medical College, Alappuzha -688 005 . Tender No. & due 
date should be superscribed on each envelope . Late 
tenders will not be accepted . Tender will be opened at 
the time and date noted above in the presence of such 

tenderers or their authorized representatives who may 
be present at that time. Intending tenderers may obtain the 
tender forms from the undersigned on all working days 
from 10 a . m . to 4 p . m . Cheques , drafts, postage stamps 
will not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate tender, if required will be issued on additional 
payments as shown above. Tender form is not transferable 
and the cost is not refundable . Tender forms will be 
supplied to the firms by registered post subject to be a 
cash payment of ` 50 in addition as postage charges. 
Money orders will be accepted only if received within 10 
clear working days prior to due date for submission of 
tenders. Further details can be had from the college office 
during working time. Tender should be accompanied by an 
agreement executed in Kerala Government Stamp Paper 
worth - 100 and EMD 1 % of the total cost of the item 
tendered. Tenders without EMD will be rejected . 

- ആല പ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോ ളേ ജിലെ സെൻട്രൽ 
ലൈബറിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ മെഡിക്കൽ ബുക്കുകൾ 
വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തി നായി പിൻ സി പ്പാൾ മുദവെച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ 53/2011. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - - 1,561. 

പകർപ്പ്- - 781. 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 15 - 12 - 2011 , 1 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
15- 12 - 2011, 2. 30 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത് കവറിനു പുറത്ത് 
ദർ ഘാസ് നമ്പർ, ഇന വിവരം എന്നിവ രേഖ പ്പെടുത്തി 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ടി. ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ആലപ്പുഴ- 688 005 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു . വൈകിക്കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ 
കൊടുത്ത തീയതിയിലും സമയത്തിനും സമർപ്പിക്കു ന്ന 


സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ആഫീസുമായി 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടുക. 
Government Nursing 

( Sd .) 
College , Alappuzha . 

Principal. 


TENDER NOTICES 


വരുടെയോ അവർ നിയോഗിക്കുന്ന പ്രതിനിധിയുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ ഓഫീസ് 
സമയത്ത് നിർദ്ദിഷ്ട വിലയ്ക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജാഫീസിൽ 
നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ചെക്ക്, ഡ്രാഫ്റ്റ്, സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ 
ദർഘാസിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ല . വില തിരികെ ലഭിക്കുന്നതുമല്ല . 
ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ 
ദർഘാസിന്റെ വിലയോടൊപ്പം ചാർജ്ജായി - 50 കൂടി 
മണിയോർഡറായി അയ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസുകൾ 
സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന ദിവ സ ത്തിന് 10 പ്രവർത്തി 
ദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് കിട്ടുന്ന മണി ഓർഡറുകൾ മാത്രമേ 
സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളു . സാങ്കേതിക വിശ ദാം ശ ങ്ങ ൾ 
ദർ ഘാ സി നോ ടൊപ്പം ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ - 100 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ സമ്മതപത്രവും 
ക്വാട്ടു ചെയ്യുന്ന ആകെ വിലയുടെ ഒരു ശതമാനം വരുന്ന 
തുകയ്ക്ക് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ പേരിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിമാന്റ് 
ഡ്രാഫ്റ്റോ, സ്ഥിരനിക്ഷേപ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ നിരതദ്രവ്യമായി 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സമ്മതപ്രതവും നിരതദ്രവ്യവും അടക്കം 
ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. 


8 . 


Government T. D .Medical 
College, Alappuzha. 


| ( Sd.) 
Principal. 


No, C2/16523/2011/ MCK. - 31st October 2011 . 

Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of equipments to Medical College, Kottayam . 

Cost of tender form - - 4 ,162 for Sl. No . 1 , S 
26, 010 for Sl. No. 2 , - 15,294 for Sl . No. 3, - 15,606 for 
| Sl. Nos. 4, 12 , 1 1, 540 for SI. Nos. 5 , 10 , 15, 1 19 , 353 

for Sl. No. 6, S 3 , 433 for Sl . No . 7, 9 7, 803 for Sl . 
| No. 

- 624 for Sl. No. 9, - 6,398 for SI. No . 11, - 2,809 
for Sl. No. 13 , S 1 ,040 for Sl. No. 14, 1 416 for Sl. 
Nos. 16 , 17 and - 832 for Sl. No. 18 . 

Last date for sale of tender form — 14 - 12 - 2011 
for Sl. Nos . 1 to 6 , 15 - 12 -2011 for Sl. Nos . 
- 7 to 12 , 16 - 12 - 2011 for Sl. Nos. 13 to 18 . 

Due date and time for submission of tender 
15-12 -2011, 1 p. m . for Sl . Nos. 1 to 6, 16 -12-2011, 1 p. m . 
for Sl. Nos. 7 to 12 , 17 - 12 - 2011, 1 p . m . for Sl. Nos. 
| 13 to 18 . 


TENDER NOTICE 

No. 6/2011 - 12 / CNA ] 
No, C1 /1256/ 2011 / CNA. 

29th October 2011. 
Sealed tenders are invited for the purchase of 
Foreign Books for Government College of Nursing, 
Alappuzha. The tender should be superscribed “ Tender 
No. 6 / 2011 - 12 /CNA for the Supply of Foreign Books” 
and addressed to the Principal, Government College of 
Nursing, Alappuzha. The last date fixed for the receipt of 
tender is at 3 p . m . on 14 - 12 - 2011 and opening is at 
4 p .m . on 14 - 12- 2011 . Sale of tenders will be closed on 
13- 12- 2011 at 4 p . m . The cost of tender is - 420 and 
duplicate copy is - 210 . Tender form is not transferable. 
Money Order will be accepted towards cost of tender 
form till 8 - 12 - 2011 . - 50 should be sent additionally if 
needed by post. More details can be had from the office 
of the undersigned on all working days . 

Approximate Cost is - 2,00,000. 
E . M.D . - 1 %. 

ആലപ്പുഴ നേഴ്സിംഗ് കോളേജിലെ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് 
ആവശ്യമായ ഫോറിൻ ബുക്സസ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനു 
തയ്യാറുള്ളവരിൽ നിന്നും മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു . 
കൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസുകൾ “ദർഘാസ് നമ്പർ 6/2011- 12/CNA എന്ന് 
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും, പ്രൻസിപ്പാൾ, നേഴ്സിംഗ് കോളേജ്, 
ആലപ്പുഴ എന്ന വിലാസത്തിൽ 14 -12 - 2011 വൈകിട്ട് 3 മണിക്ക് 
മുമ്പായി അയച്ചുതരേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ 14 - 12 - 2011 
വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് തുറ ക്കു ന്ന തു മാ കു ന്നു . ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില - 420 -ം പകർപ്പിന് - 210 -ം ആണ്. 
വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതി 13 - 12 - 2011 , 4 മണി. 
തപാലിൽ അയയ്ക്കുന്നതിന് മണി ഓർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാന തീയതി 8 - 12 - 2011. തപാലിൽ ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ 
- 50 കൂടി ചേർത്ത് മണി ഓർഡർ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 


Date and time of opening tender - 15 -12 - 2011, 3 p . m . 
for Sl . Nos . 1 to 6, 16-12-2011, 3 p . m. for Sl . Nos. 7 to 12, 
17-11- 2011, 3 p. m . for Sl . Nos. 13 to 18. 

Tender forms can be had from this Office on 
payment in cash or by Money Order. No other modes of 
remittance will be entertained . Those who required tender 
forms by post ` 40 will be added towards Postage 
Charges. Money Orders should reach this office at least 
10 days prior to the closing of tender sales. Cost of 
tender forms will not be refunded . 

The duly signed tenders superscribed on the 
- envelope as " Tender No...... 

............. for the 
Purchase of... ............ addressed to " The Principal, 

Medical College, Kottayam - 8 ” should reach this office on 
or before the due date . Tenders received late will not be 
entertained . The duly received tenders will be opened at 
the stipulated time in the presence of the tenderers or 
their authorised representatives who may present at 
that time. 


Further details can be obtained from this office 
during working hours . The undersigned reserves the 
right to reject any tender without assigning any reason . 


കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന 
ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിക്കുന്നു. 


- 


1 set 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില – ക്രമനമ്പർ 1 - ന് - 4,162 , 
ക്രമ ന മ്പർ 2 - ന് - 26 , 010 , ക്രമ നമ്പർ 3 - ന് - 15 ,294, 
ക്രമ നമ്പർ 4 - നും 12 - നും - 15,606, കമ നമ്പർ 5, 10 , 15 
ഇവയ്ക്ക് - 1,540, ക്രമനമ്പർ 6 - ന് - 19,353, ക്രമനമ്പർ 7 - ന് 
- 3, 433, കമനമ്പർ 8 - ന് - 7, 803, കമനമ്പർ 9 - ന് - 624, 
ക്രമനമ്പർ 11- ന് - 6,398, ക്രമനമ്പർ 13 - ന് - 2, 809 , ക്രമനമ്പർ 
14 - ന് - 1,040 , ക്രമനമ്പർ 16 - നും 17 - നും - 416 , ക്രമനമ്പർ 
18 - ന് - 832. 


1 No . 


7 7 / CVTS/ 11 - 12 / MCK _ Flexible Scopes with 

- set + Video Monitor 

Bronchoscope + 

Esophago Scope 
8 8/ CVTS/11 -12 / MCK - Echo Machine 
- 9 9/CVTS /11- 12/ MCK - Holter Machine 
10 10/CVTS/11-12/ MCK TMT Machine 
11 11/CVTS/ 11-12 / MCK - Establishing CSR 
12 12/ CVTS /11-12/ MCK - Heart Lung Machine 
13 13/CVTS/11 -12/ MCK - Diathermy Machine 


3 Nos. 


1 No. 


- ദർഘാസ് വിൽപ്പനയുടെ തീയതി ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 
6 വരെ 14 - 12 - 2011, കമനമ്പർ 7 മുതൽ 12 വരെ 15 - 12 - 2011, 
ക്രമനമ്പർ 13 മുതൽ 18 വരെ 16 - 12 - 2011. 


2 Nos. 
3 ,, 


ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
ക മ നമ്പർ 1 മുതൽ 6 വരെ 15 - 12 - 2 011, 1 മണി, 
ക മ നമ്പർ 7 മുതൽ 12 വരെ 16 - 12 - 2011, 1 മണി, 
ക്രമനമ്പർ 13 മുതൽ 18 വരെ 17 - 12 - 2011, 1 മണി. 
- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമ യ വും 
കമ നമ്പർ 1 മുതൽ 6 വരെ 15 - 12 - 2 011 , 3 മണി, 
കമ നമ്പർ 7 മുതൽ 12 വരെ 16 - 12 - 2011, 3 മണി, 
ക്രമനമ്പർ 13 മുതൽ 18 വരെ 17 - 12 - 2011 , 3 മണി. 


| 14 14/ CVTS/ 11- 12 / MCK - Plastic Coated 

curtains for ICU 
15 15 /CVTS / 11- 12/MCK — Dialysis Machine 

with Accessories 
16 16/CVTS / 11 -12 / MCK - Bicycle Ergo 
17 17/CVTS / 11- 12/ MCK - Treadmill 
18 18/CVTS /11- 12 / MCK - Steam Sterilizer 


| 1 No. 


- 1 


,, 


1 ,, 
4 Nos. 


( 2 ) 


- ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ നിശ്ചിത തുക അടച്ച് ഓഫീസിൽ 
നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ തപാലിൽ 
ആവശ്യമുള്ളവർ - 40 അ ധികം മണി ഓർഡർ ആയി 
അയക്കേണ്ടതാണ്. മണി ഓർഡറുകൾ ദർഘാസ് വിൽപ്പന 
അവസാനിക്കുന്നതിനു 10 ദിവസം മുമ്പ് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് പ്രതത്തിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. 

മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനു മുകളിൽ “ദർഘാസ് 
നമ്പർ 

... ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് 
... ... എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി ” “ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ടയം- 8 ” എന്ന വിലാസത്തിൽ 
നിശ്ചിത തീയതിക്ക് ലഭിക്കത്തക്കവിധം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്നതോ അപൂർണ്ണമായതോ 
ആയ ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കു ന്നതല്ല. യഥാസമയം 
ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ നിശ്ചിത സമയം തുറക്കുന്നതാണ്. 

- വിശദ വിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് പ്രതത്തിനോടൊപ്പം 
ലഭ്യമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കുവാനുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


No. C2/ 16520/ 2011 / MCK. 

1st November 2011 . 
Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of equipments for enhancement of facilities for 
Dialysis and Renal Transplantation to Medical College , 
Kottayam. 

- Cost of tender forms - S 11 ,236 for Sl. No . 1 , S 
- 1,873 for Sl. No. 2, - 416 for Sl. Nos. 3 , 6 , 9, 10 , 
1 ,560 

for 
- Sl. Nos . 4 , 8, - 2 ,341 for Sl. No. 5 , - 2,497 for Sl. 

No. 7, - 1 ,717 for Sl. No . 11 and S 1, 040 for Sl . No . 


12 


Sl . 


Quantity 


Tender No. and 
Name of Equipment 


No. 


Last date of tender sales — 17 - 12 - 2011 . 
| Due date and time for submission - 19 - 12 - 2011, 1 p . m . 
Date and time of opening of tender - 19 -12 - 2011, 2 p . m . 

Tender forms can be had from this Office on 
payment in cash or by Money Order till 17 - 12- 2011. No 
other modes of remittance will be entertained . Those who 
required tender forms by post ` 40 will be added towards 
postage charges. Money Orders should reach this office 
at least 10 days prior to the closing of tender sales . Cost 
of tender forms will not be refunded . 

The duly signed tenders superscribed on the 
envelope as “ Tender No ................................. for the 
Purchase of................ addressed to " The Principal, 
Medical College , Kottayam - 8 ” should reach this office on 
or before the due date . Tenders received late will not be 
entertained . The duly received tenders will be opened at 
the stipulated time in the presence of the tenderers or 
their authorised representatives who may present at that 


1 1/CVTS /11- 12/ MCK - Hospital Furniture 
2 2/CVTS /11 -12/MCK — Multichannel 

Monitors 
3 3/CVTS/11-12/ MCK - ICU Couches 
44/CVTS / 11- 12/MCK — Operation Table for 

Cardiac Theatre 
5 5 /CVTS / 11-12/MCK — Scrub Suit - 
66/CVTS/ 11- 12/MCK — Surgical Instruments 


144 Nos . 
127 ,, 


3 , 
2 , 


time. 


Further details can be obtained from this office 
during working hours . The undersigned reserves the 
right to reject any tender without assigning any reason . 


കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന 
ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിക്കുന്നു . 

ദർഘാസ് പ്രതത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- ന് - 11,236, 
ക്രമനമ്പർ 2 - ന് - 1,873, ക്രമനമ്പർ 3, 6, 9, 10 ഇവയ്ക്ക് 
- 416 , ക്രമനമ്പർ 4 - നും 8 - നും - 1,560 , കമനമ്പർ 5- ന് 
- 2,341, ക്രമനമ്പർ 7 - ന് - 2,497, ക്രമനമ്പർ 11 - ന് - 1,717 , 
ക്രമനമ്പർ 12 - ന് - 1,040. 


(3 ) 
| No, C5/17183/ 2011/ MCK . 

2nd November 2011. 
Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of Supply and Installation of Oxygen Pipeline 
for the Urology Operation Theatre to Medical College , 
Kottayam . 

Tender forms can be had from this Office on 
payment of - 416 prescribed cost in cash or by Money 
Order till 17 - 12 - 2011 , 11 . 30 a .m . No other modes of 
remittance will be entertained . Those who require tender 
forms by post a sum of · 40 will be added towards 
postage charges. Money Orders should reach this office 
at least 10 days prior to the closing date of tender sales . 
Cost of tender forms will not be refunded . 


ദർഘാസ് വിൽപ്പനയുടെ അവസാന തീയതി - 17- 12 -2011. - 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 19 - 12 - 2011, 1 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
19 - 12 -2011, 2 മണി. 

ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ നിശ്ചിത തുക അടച്ച് 17 - 12 - 2011 
വരെ ഓഫീസിൽ നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രതങ്ങൾ തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ - 40 അധികം മണി 
ഓർഡർ ആയി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മണി ഓർഡറുകൾ 
ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതിനു 10 ദിവസം മുമ്പ് 
ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പത്രത്തിന്റെ വില മടക്കി 
നൽകുന്നതല്ല . 

മുദ്രവച്ച് ദർഘാസുകൾ കവറിനു മുകളിൽ “ദർഘാസ് 
നമ്പർ ......... 

.......... ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് 
............. എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി ” “ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ടയം - 8 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ നിശ്ചിത സമയത്തിന് മുമ്പേ ലഭിക്കത്തക്കവിധം 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്നതോ 
അ പൂ ർണ്ണമോ ആയ ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
യഥാസമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ നിശ്ചിത സമയം 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

വിശദ വിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് പ്രതത്തിനോടൊപ്പം 
ലഭ്യമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കുവാനുള്ള അ ധികാരം പിൻ സിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


The duly signed tenders superscribed on the 
envelope as “ Tender No . C5/ 17183 / 11 /MCK ” for the 
“ Purchase of Oxygen Pipeline (Urology )” addressed to 
“ The Principal , Medical College, Kottayam -8 ” should reach 
this office on or before 17 - 12 - 2011 , 1 p . m . Tenders 
received late will not be entertained. The duly received 

- tenders will be opened at 17 - 12 - 2011 , 2 .30 p . m . in the 
presence of the tenderers or their authorised 
representatives who may present at that time. 

Further details can be obtained from this office 
during working hours. The undersigned reserves the 
right to reject any tender without assigning any reason . 


. . . . . 


----- 


S1 . 


| Nos. 


- 


12 


Tender No. and 

Quantity 
No . 

Name of Equipment 
1 1 / NEPH / 11-12/ MCK - Hemodialysis 

Machine 
2 2/ NEPH / 11-12 / MCK - Water Treatment 

Plant 
3 3/NEPH / 11 - 12/MCK — Bicarbonate Mixer 
4 4 / NEPH/ 11 - 12/ MCK - Dialyser Reuse 

Machine 
5 5 / NEPH/ 11 - 12 / MCK - CRRT Machine 
6 6 / NEPH/ 11 -12/ MCK Split Air Conditioners 
7 7 / NEPH/ 11 - 12 / MCK - ICU Ventilators 
8 8/ NEPH / 11- 12/ MCK - Vascular Instruments 
9 9/NEPH /11-12 /MCK — Led Head Light 
10 10 / NEPH/ 11 -12/ MCK - Led Light Source 
11 11 /NEPH/ 11 -12/ MCK - Surgical Instruments 
12 12 /NEPH/ 11 -12/ MCK - Electrocautery 


കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ യൂറോളജി ഓപ്പറേഷൻ 
തിയേറ്ററിലേക്ക് ഓക്സിജൻ പൈപ്പ്ലൈൻസപ്ലെ ചെയ്ത് 
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്മുദ്രവെച്ചദർഘാസുകൾക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ - 416 അടച്ച് ഓഫീസിൽ നിന്നും 
17 - 12 - 2011, 11.30 മണിവരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രതങ്ങൾ തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ - 40 അധികം മണി 
ഓർഡർ ആയി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മണി ഓർഡറുകൾ 
ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസംമുമ്പ് 
ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പത്രത്തിന്റെ വില മടക്കി 
നൽകുന്നതല്ല. 

-- മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനുമുകളിൽ “ദർഘാസ് 
നമ്പർ സി5 / 17183 /11 / എം . സി. കെ . ഓക്സിജൻ പൈപ്പ് ലൈൻ 
(യൂറോളജി ) ” എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി “ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ടയം- 8 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ 17 -12 - 2011 ഒരുമണിക്ക് മുമ്പ് ലഭിക്കത്തക്കവിധം 
അ യ യ് ക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനു ശേഷം 
ലഭിക്കുന്നതോ അപൂർണ്ണമായതോ ആയ ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. യഥാസമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ 
17 -12- 2011, 2.30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 

വിശദ വിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് പത്രത്തിനോടൊപ്പം 
ലഭ്യമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കുവാനുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Government Medical College , 
Gandhi Nagar, Kottayam . 


( Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICE 
[ No. 160 /2011- 12/ MCTCR ) 


(4) 
No. C1 / 17184/2011/ MCK. 

2nd November 2011. 
Sealed competitive tenders are invited for the 
Installation of Oxygen Pipeline for the Neuro Surgery 
Operation Theatre to Government Medical College, 
Kottayam. 

Tender forms can be had from this Office on 
payment - 416 prescribed cost in Cash or by Money 
Order till 17 - 12 - 2011, 11 . 30 a . m . No other modes of 
remittances will be entertained . Those who requires 
tender forms by post a sum “ 40 will be added towards 
postage charges . Money Orders should reach this office 
at least 10 days prior to the closing date of tender sales. 
Cost of tender forms will not be refunded . 


The duly signed tenders superscribed on the 
envelope as “ Tender No. C5 / 17184 /2011/MCK for the 
purchase of Oxygen Pipeine for the Neuro Surgery 
Operation Theatre ” addressed to “ The Principal , Medical 
College , Kottayam - 8 should reach this office on or 
b 

e 
17 - 12 - 2011 at 1 p . m . Tenders received late will not be 
entertained . The duly received tenders will be opened 
at 2 . 30 p . m . on 17 - 12 - 2011 in the presence of the 
tenderers or their authorised representatives who may 
present at that time. 


No. C7- 14116 /2011/ MCTCR . 

29th October 2011. 
Sealed tenders are invited for the supply of Cold 
Room Units (6 Nos.) for the Department of Forensic 
Medicine, Medical College, Thrissur. 

The tender should be superscribed “ Tender 
| No. 160/2011- 12/ MCTCR for the supply of Cold Room 

Units ( 6 Nos.) to Forensic Medicine and addressed to 
- the Principal, Medical College , Thrissur. The last date 

fixed for the receipt of tender is at 1 p . m . on 
23 - 12 - 2011 and opening is at 3 p . m . on 23 - 12 - 2011 . 

- Sale of tender will be closed at 4 p . m . on 
22 - 12 - 2011 . The cost of tender form is - 5, 616 and 
duplicate copy is ~ 2 ,808 . The tender form is not 
transferable. Only Money Order will be accepted towards 
cost of tender form till 17 -12- 2011 , 4 p . m . - 50 should be 
sent additionally if needed by post. Further details can be 
had from the office of the undersigned . 


Further details can be obtained from this office ത്യശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
during working hours. The undersigned reserves the ഫോറൻസിക് മെഡിസിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
right to reject any tender without assigning any reason . 

- കോൾഡ് റൂം യൂണിറ്റ് ( 6 എണ്ണം) സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിനായി 

തയ്യാ റു ള്ള വ രിൽ നിന്നും മുദ്രവെച്ച ദർഘാ സു കൾ 
കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ന്യൂറോ സർജറി 
ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് ഓക്സിജൻ പൈപ്പ് ലൈൻ 

ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു ദർഘാസുകൾ “ദർഘാസ് നമ്പർ 160/ 2011 - 12 / എം . സി. ടി. 
കൊള്ളുന്നു . 

സി . ആർ. എന്നു രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട തും പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ - 416 അടച്ച് ഓഫീസിൽ നിന്നും ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ, മുളങ്കുന്നത്തുകാവ്, 
17 - 12 - 2011 , 11. 30 മണിവരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പിൻ -680 596 എന്ന വിലാസത്തിൽ 23 -12-2011 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു 
പത്രങ്ങൾ തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ - 40 അധികം മണിക്ക് മുൻപായി അയച്ചുതരേണ്ടതുമാകുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
മണിയോർഡർ ആയി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മണി ഓർഡറുകൾ 

അന്നേദിവസം 3 മണിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസംമുമ്പ് 

തുറക്കുന്നതുമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 5,616 . 
ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രതത്തിന്റെ വില മടക്കി 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 2,808 . ഫാറം വിൽപ്പന 
നൽകുന്നതല്ല . 

അവസാനിക്കുന്ന തീയതി 22 - 12 - 2011, 4 മണി. മണി ഓർഡർ 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനുമുകളിൽ “ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 17 -12 - 2011, 4 മണി. ഫോറം 
നമ്പർ സി5 / 17184/ 11/ എം. സി. കെ . ഓക്സിജൻ പൈപ്പ് ലൈൻ, 

തപാലിൽ ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ - 50 കൂടിചേർത്ത് മണി 
(ന്യൂറോ സർജറി) ” എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി “ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 

ഓർഡർ അയക്കേണ്ടതാണ്. വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ടയം- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 

യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
17 - 12 - 2011, 1 മണിക്ക് മുമ്പ് ലഭിക്കത്തക്കവിധം അയയ്ക്കേ 

വിവരങ്ങൾക്ക് ആഫീസുമായി പ്രവർത്തി ദിവസ ങ്ങ ളിൽ 
ണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്ന തോ 
അപൂർണ്ണമായതോ ആയ ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

ബന്ധപ്പെടുക . 
യഥാസമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ 17 - 12- 2011 ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 
2.30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 

Govt. Medical College , 

(Sd.) 
- വിശദ വിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് പത്രത്തിനോടൊപ്പം 

Thrissur. 

Principal. 
ലഭ്യമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കു വാനുള്ള അധികാരം പിൻ സിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


TENDER NOTICE 


ദർഘാസുകൾ 23 - 12 - 2011 രാവിലെ 11. 30 - ന് ദർഘാസു 
കാരന്റെയോ അംഗീകൃത ഏജന്റിന്റെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കപ്പെടും. 


No. S1- 1800/2011/ICD / RSBY. 


4th November 2011 . 


Sealed and competitive tenders in the prescribed forms 
are invited from the manufactures/authorized suppliers for 
the supply of Polysomnography System — 1 No . for the 
Department of Medical Education of Institute of Chest 
Diseases , Medical College , Kozhikode. Tender forms can 
be had from the office of the Superintendent, Institute of 
Chest Diseases, Medical College, Kozhikode directly on 
payment of - 1,575 on or before 21 -12 - 2011, 3 . 30 pm. 
or by Registered Post on or before 14 - 12 - 2011, 3 p . m . 
producing Money Order taken in favour of Superintendent, 
Institute of Chest Diseases , Medical College, Kozhikode 
for - 1,625. Tenders should be superscribed as Tender 
No. S1- 1800 / 2011 /ICD /RSBY and addressed to the 
Superintendent, Institute of Chest Diseases , Medical 
College, Kozhikode. Tenders should submitted on or before 
22 -12 -2011, 11 a.m . Belated tenders will not be accepted . 
Each tender should be submitted along with an agreement 
signed and executed in Kerala Government Stamp Paper 
worth - 100 and EMD @ 1 % of the total cost of the items 
tendered for. The tenders will be opened at 11.30 a.m . on 
23 - 12 - 2011 in the presence of tenderers or their authorized 
representatives. 

Superscription — Tender No. S1 -1800 /2011/ICD /RSBY. 
Estimate Cost - - 8, 00 ,000 . 
Cost of duplicate tender form - - 787 . 
Date upto which the rates are to be firm — 31 -3 -2012. 

Rate should be quoted against payment in Indian 
Rupees only . The tender which do not satisfy the 
conditions without the agreement and with insufficient 
Earnest Money deposit, are liable to be rejected without 
any notice . If requested the equipment should be 
demonstrated . Tender forms are not transferable. Cheque, 
Draft, Postage stamps etc . will not be accepted towards 
the cost of tender forms. Duplicate copy of tender forms 
can be obtained on payment. 

Further details can be had from the office of the 
Superintendent, Institute of Chest Diseases, Medical 
College , Kozhikode during the working hours . 


ദർ ഘാസ് നമ്പർ എസ്1/ 1800/ 2011/ ഐ . സി . ഡി . 

-- ആർ.എസ്. ബി. വൈ . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
- ഒറിജിനൽ - - 1,575. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - - 787 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ തപാൽ വഴിയുള്ള വില 
- 1, 625. 

ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽ വഴി വിൽപ്പന തീരുന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും 14 - 12 - 2011 വൈകുന്നേരം 
3 മണി. 

- ദ ർ ഘാസുകൾ ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
- സമയവും -- 22 - 12 - 2011 രാവിലെ 11 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിലയായി മണി ഓർഡർ ഒഴികെ 
ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ സ്വീകരി 
ക്കുന്നതല്ല. ` 100- ന്റെ വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം 1 % നിര തദവ്യത്തോടു 
കൂടി ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസുകൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
- ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ്ചെസ്റ്റ് ഡിസീസസ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഓഫീസിൽ 
നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രസ്തുത ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


SPECIFICATION 


1. Polysomnograh system should include a system that 

records and displays Physiological Parameters with at 
least 32 channels having following input channels. 
EEG , EOG , Chin EMG , Leg EMG , ECG ., Nasal/Oral 
Airflow , Respiratory effort, CPAP Pressure , Abdominal 
Movements , Thoracic Movements , Limb Movements , 
Body Position , Snoring, Pulse Oximetry and Pulse 

transit time (PTT). 
2. Should have at least 32 programmable amplifier 

channels with facilities for 8 additional DC channels 

for external peripherals like capnography pH etc. 
3 . Should have both pressure and thermistor 

based flow . 
4 . Should have RIP belts for thoracic and abdominal 

effort . 
5 . Should have integrated pulse oximeter . 
6 . Should have on screen impedence check and self 

calibration . 
7. RDI Should be available during acquisition of data . 
8. Should have adjustable gains and filters. 
9. Should have user defined montages. 
10 . Should have provison for availability of all raw data 

for review in multiple user defined format. 
| 11. Should have automatic sleep staging for adult and 

pediatric with manual override , respiratory analysis 
PLMS analysis , Neurological events. 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് 
ചെസ്റ്റ് ഡിസീസിലേക്ക് പോളിസോമനോഗ്രാഫി സിസ്റ്റം 
ഒരെണ്ണം വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് മുദ്രവെച്ച 
മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


ദർഘാസുകൾ ഇതി നോ ട നു ബ ന്ധിച്ചുള്ള പ്രകാരം 
സൂപ്രണ്ട്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചെസ്റ്റ് ഡിസീസസ്, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേ 
ണ്ടതാണ്. വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


12. Should have fully synchronized and integrated patient 

video and Audio Recording and monitoring with 

facility for video editing . 
13. Should have ability for re-referencing, re -mortgaging 

and re - filtering at any time during a study or after 

the study has been recorded . 
14. Should be provided with universal titration device 

with capability of titrating OSA , COPD , OHS and 

CSR patients. 
15 . Should have LAN interface for data communication 

to P . C . 
16 . Should include patient interface head box , all sensors 

and electrodes kits, cables and software and standard 

accessories . 
17. System should have option of scoring sleep and 

other events as per AASM guidelines . 
18 . Manufacturer should have a wide National network 

and office with complete technical and application 

backup capability. 
19. Should be US FDA certified . 
20. 2 years or more onsite service and replacement 

warrenty and AMC for 5 years after warrenty period . 


Institute of Chest Diseases, 
Government Medical College, 
Kozhikode. 


(Sd .) 
Superintendent. 


